[CURRENT_ATIS]
ATIS_ID = H
ATIS_TIME = 0200
QNH = 1004
PRIMARY_RWY = 25
SECONDARY_RWY = #
PRIMARY_RCR_PERFORMANCE_CALC = BIRK 06250622 19 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET
SECONDARY_RCR_PERFORMANCE_CALC = BIRK 06250622 01 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET
RCR_SITUATIONAL_AWARENESS = #
